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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 58 

8 Φεβρουάριου 2013 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Αριθμ. 13473/5-2-2013 

Ο Δήμος Αγρίνιου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστε¬ 
ρα από την υπ’ αριθμ. 39/2013 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής σε ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χα¬ 
μηλότερη τιμή ανά είδος, η: «Προμήθεια υλικών για τη 
συντήρηση αντλιοστασίων για τα έργα αυτεπιστασίας 
2013», ενδεικτικού προϋπολογισμού 130.000,00 €, συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστη¬ 
μα του Δήμου Αγρίνιου (Παλαμά και Μαβίλη 6 - 1ος 
όροφος), στις 6 Μαρτίου 2013 ημέρα Τετάρτη με ώρα 
λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 11:00π.μ., 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. Μετά το 
πέρας της παραλαβής των προσφορών, θα ακολουθή¬ 
σει η διαδικασία της αποσφράγισης από την επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμού. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νο¬ 
μικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, 
που παρέχουν όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεών τους. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 
θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους 
εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε πο¬ 
σοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ), ήτοι 6.500,00 €. 

Αντίγραφα της διακήρυξης και περισσότερες πληρο¬ 
φορίες για το διαγωνισμό, παρέχονται από το Δήμο, 
καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Παλαμά και 
Μαβίλη 6 - 1ος όροφος, τηλ. 26413 60360). 

Αγρίνιο, 5 Φεβρουάριου 2013 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΔΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθμ. 017226/2013 

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, προκηρύσσει δημόσιο 


ανοικτό διαγωνισμό για το Υποέργο: «Ανάπτυξη Υπο¬ 
δομής Πληροφοριακών Συστημάτων για την Εφαρμογή 
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς 
Εκκλησιαστικής Διοίκησης». Αντικείμενο του Διαγωνι¬ 
σμού είναι η επιλογή Αναδόχου για τοΈργο, όπως αυτό 
περιγράφεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το πλή¬ 
ρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και μέσω του Δι¬ 
αδικτύου στη διεύθυνση ίιΙΙρ://νννννν.ΐ33ΐΙτ.9Γ σε ηλεκτρο¬ 
νική μορφή. Ο Προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου 
Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 1.845.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, πλέον δικαιωμάτων 
προαίρεσης και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) και συμπληρωμα¬ 
τικά του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α'). 

Η διάρκεια του Έργου είναι εννέα (9) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, και τα τεύχη δημο- 
πράτησης, που αναφέρονται στη διακήρυξη διατίθενται 
από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, οδός Αγίας Φι¬ 
λοθέης 21 Αθήνα, Πληροφορίες: Εμμανουήλ Παπαγιάν- 
νης, τηλ.: 210-3352366, καθημερινά 10.00-14.00. Εφόσον 
ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, 
διευκρινίσεις κλπ. για το διαγωνισμό, αυτές θα παρέ¬ 
χονται από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, το 
αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών πριν 
από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι πλη¬ 
ρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 
Β.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Β.2.6 Ελάχιστες 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής. Περαιτέρω λεπτομέρειες 
στη διακήρυξη. Για τη συμμετοχή απαιτείται εκτός των 
άλλων δικαιολογητικών η προσκόμιση εγγυητικής επι¬ 
στολής συμμετοχής ύψους 92.250,00 ευρώ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου ΦΠΑ 23%. Η υποβολή των προσφορών και 
η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής στις 20/03/2013, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 12:00. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Η 
διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 04/02/2013 με αριθμό 
αναφοράς 2013.- 017226. Το έργο χρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 
Εθνικούς Πόρους, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησι¬ 
ακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο 
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του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η σύμβαση καλύπτεται από τη 
συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων. 

Αθήνα, 5 Φεβρουάριου 2013 

Ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
ΜΑΞΙΜΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΩ 

Αριθμ. 3931 

1. Ο Δήμος Κώ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό νια 
την ανάθεση του έργου: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανά¬ 
πλαση στην πόλη της Κώ - Αποκατάσταση πάρκου Ο.Τ. 
25» σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3669/08, ν. 1418/84 
και 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων (προε¬ 
δρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που 
εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους, με προϋπολογισμό 
223.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και ανα¬ 
λύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 138.273,39 Ευρώ (94.804,43 Ευρώ 
έργα Πολιτ. Μηχανικού + 43.468,96 Ευρώ έργα Ηλεκτρ. 
Μηχ. Μηχανικού) 

Γενικά έξοδα και Οφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.: 18%): 
24.889,21 Ευρώ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασι¬ 
ών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 24.474,39 Ευρώ 

Αναθεώρηση 4.604,39 Ευρώ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (16%) 30.758,62 Ευρώ 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν 
το έντυπο της οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού 
από την έδρα της υπηρεσίας, στην Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Κω στη Δ/νση Σκεύου Ζερβού 40 - Κω, μέχρι 
και τις 21/02/2013 ημέρα Πέμπτη, τα υπόλοιπα στοιχεία 
των τευχών δημοπράτησης θα είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Κω νννννν.^οε.ρΓ. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2242361504, ΡΑΧ επικοινωνίας 2242026362, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία η Διονυσία Διψελ- 
λά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα 
γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-02-2013 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη της υποβολής προσφο¬ 
ρών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής) στα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κω (Σκεύου Ζερβού 40), 
με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08. Αν για οποιονδήποτε 
λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί 
καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία 
που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή, 
και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ, πέντε (5) του¬ 
λάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα 
(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 


α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες: 

• για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ εφόσον ανή¬ 
κουν στην Α2,1η, 2η τάξη εντός Νομού ή Α2,1η τάξη με 
έδρα εκτός Νομού, (προϋπολογιζόμενη δαπάνη μαζί με 
απρόβλεπτα 128.649,61 ευρώ) 

• και για έργα κατηγορίας ΗΜ εφόσον ανήκουν στην 
Α1, Α2,1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας εντός ή εκτός Νο¬ 
μού, (προϋπολογιζόμενη δαπάνη μαζί με απρόβλεπτα 
58,987,38 ευρώ) 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε¬ 
ων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.752,74 ΕΥΡΩ. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

Προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε τρεις 
(3) μήνες. 
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6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά. 

7. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή, του Δήμου Κω. 

Κώς, 5 Φεβρουάριου 2013 

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Αριθμ. 37506 

Ο Δήμος Διονύσου διακηρύσσει ότι στις 14 του μήνα 
Ιανουάριου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 
09:30 π.μ. έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία του Δήμου, στην Λεωφ. Μαραθώνος 
29 & Αθανασίου Διάκου 1, Άγιος Στέφανος, ενώπιον 
της ορισθείσης Επιτροπής, θα διενεργηθεί ανοικτός 
διαγωνισμός για «Προμήθεια Εξοπλισμού Αντιμετώπισης 
Έκτακτων Αναγκών του Δήμου Διονύσου », με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο ή το 
μέρος των ζητούμενων ειδών καθώς τα προς προμήθεια 
είδη είναι διαιρετά, με εφαρμογή στις τιμές του ενδει¬ 
κτικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 51/2012 μελέτης 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ύψους 49.200,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της προϋ- 
πολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
23%, ήτοι 2460,00€, με λήξη ισχύος τουλάχιστον για 
εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την επομένη της 
ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η εγγύη¬ 
ση πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου και να 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου, 
που θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 
πρόσωπο, που έχει και από τον νόμο το δικαίωμα αυτό 
και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφο¬ 
ρίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες από 
το γραφείο προμηθειών του Δήμου, αρμόδιοι υπάλληλοι 
Χαράλαμπος Μυλωνάς (τηλ. 2132030623) και Δήμητρα 
Κεϊσίδου (τηλέφωνο 2132030644). 

Άγιος Στέφανος, 17 Δεκεμβρίου 2012 

Με εντολή Δημάρχου 
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 

Αριθμ. 3497 

Ο Δήμος Παιονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό δι¬ 
αγωνισμό με κλειστές προσφορές και σύμφωνα με την 
απόφαση 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) του Υπουργείου Εσωτε¬ 
ρικών για την ανάδειξη προμηθευτή: 


Καυσίμων κίνησης, θέρμανσης & λιπαντικών για το 
έτος 2013 και για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Παιονίας. 

Χρόνος και τόπος διενέργειας Διαγωνισμού: Ο διαγω¬ 
νισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Παιονίας, στην 
οδό Μ. Αλεξάνδρου αρ. 75, στις 28 Μαρτίου 2013, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 (λήξη παράδοσης προσφορών). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρ¬ 
χεται σε 430.000,00 € (τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες 
ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 

Στις προσφορές θα αναγράφεται το ποσοστό έκπτω¬ 
σης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμε- 
νης μέσης λιανικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης 
του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση 
Εμπορίου του Κιλκίς και οι οποίες διαμορφώνουν τις 
επίσημες τιμές του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Κάθε προσφορά μπορεί να αναφέρεται είτε στο σύ¬ 
νολο της προμήθειας, είτε σε τμήμα αυτής, σύμφωνα 
πάντα με τους όρους που προβλέπονται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ανέρχεται 
σε 5%, του προϋπολογισμού με ΦΠΑ 23%. 

Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών και 
κατακύρωση της προμήθειας, θα είναι το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης. 

Η περίληψη του διαγωνισμού θα διατίθενται σε ηλε¬ 
κτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου νννννν. 
πιυηίοΐραΐίίγοίραίοηία.ρΐ'. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στα τηλ. 23433 
50100, 23433 50101, 23433 50137 Φαξ: 23433 50157. 

Πολυκαστρο, 5 Φεβρουάριου 2013 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ζ. ΛΑΠΟΡΔΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 


Αριθμ. 3504 

Ο Δήμος Παιονίας διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για 
την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Μεταφορά απορ¬ 
ριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου» με κριτήριο κατακύ¬ 
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Ο προϋπολογισμός είναι 132.840,00 ευρώ, η ημερο¬ 
μηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ημέρα Τρίτη, 
19/02/2013 και ώρα λήξης της κατάθεσης των προσφο¬ 
ρών 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παι- 
ονίας (Μ. Αλεξάνδρου 75, Πολύκαστρο, αίθουσα Δημο¬ 
τικού Συμβουλίου, 1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα - κοινοπραξίες, ημεδαπά ή 
αλλοδαπά, αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότη¬ 
τας και αδειοδότησης. 

Απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής. Δεν γίνονται δε¬ 
κτές εναλλακτικές προσφορές. Το χρονικό διάστημα 
ισχύος της προσφοράς να είναι τουλάχιστον τεσσάρων 
(4) μηνών. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίδονται στα τηλέφωνα 2343350137, 2343350130 
Ϊ3χ 2343350157. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Η περίληψη του διαγωνισμού θα διατίθενται σε ηλε¬ 
κτρονική μορψή στην ιστοσελίδα του Δήμου νννννν. 
πιυπίοίραΙίΙγοίραίοηία.ρΓ. 

Πολύκαστρο, 5 Φεβρουάριου 2013 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Αριθμ. 2125 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει στις 20 Μαρτίου 
2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ. τακτικό ανοικτό 
διαγωνισμό (Π.Δ. 118/2007, Π.Δ, 715/79 & των Ν. 2083/92, 
2286/95), με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη 
προσφορά, για την προμήθεια και την διαδικασία απο¬ 
στολής των τευχών (εντύπων ή και ηλεκτρονικών) ξενό¬ 
γλωσσων περιοδικών, με συνδρομές για το έτος 2013, 
στα οποία το Ίδρυμα είναι συνδρομητής ή και σε νέα 
περιοδικά, για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου 
Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Προϋπολογισμός: Εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ 
(135.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (6,5% για 
τις έντυπες συνδρομές και 23% για τις ηλεκτρονικές 
συνδρομές). 

Τόπος Παράδοσης: Χανιά 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στις 20.3.2013, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ. εφόσον οι προσφορές 
υποβάλλονται από τους ίδιους ενδιαφερομένους ή νόμι¬ 
μους εκπροσώπους τους, ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς 
έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού, στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαι- 
ολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/ 
2007 (ΦΕΚ 150/2007 τ.Α'), καθώς και τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 8 παρ. 2 υποπαράγραφοι α, β, γ, και δ του 
ιδίου Π.Δ.). 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στο ΦΕΚ την 8η Φεβρουάριου 2013. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο στις 12 Φεβρουάριου 2013. 

Ο παραπάνω διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της 
Οικονομικής Διεύθυνσης του Πολυτεχνείου Κρήτης (κτί¬ 
ριο Παλαιών Φυλακών, πλατεία Αγ. Τίτου, τέλος οδού 
Αγίου Μάρκου). 

Αναλυτικές Διακηρύξεις και πληροφορίες δίδονται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων 
Υπηρεσιών από την παραπάνω Διεύθυνση και στα τη¬ 
λέφωνα 28210-37049, 37067, 37016 (Τμήμα Προμηθειών) 
ή στην ιστοσελίδα του Π.Κ. στο νννννν.Ιυο.ρΓ (Επισκέπτες/ 
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Τμήματος Προμηθειών). 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον Τύπο της Περίληψης της 
Διακήρυξης βαρύνουν: 

Α) Το Πολυτεχνείο Κρήτης για την δημοσίευση στον 
αθηναϊκό τύπο. 

Β) Τον ανάδοχο για την δημοσίευση στον τοπικό τύπο. 
Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα θα τα εισπράξει το 
Πολυτεχνείο Κρήτης από τον Ανάδοχο/Αναδόχους. 

Χανιά, 4 Φεβρουάριου 2013 

Ο Αντιπρύτανης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ 


( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Αριθμ. 197 

Το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομο¬ 
τηνής διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης: για τα ελαιόλαδα, νωπά λαχανικά, 
φρούτα, νωπά κρέατα, νωπά κοτόπουλα και κατεψυγ- 
μένα λαχανικά, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 
μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα πα¬ 
ράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο 
πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

Για τα είδη αρτοποιείου, του παντοπωλείου (εκτός 
ελαιολάδου και κατεψυγμένων λαχανικών) και είδη γά- 
λακτος-γαλακτοκομικών και τυροκομικών, η ανάθεση θα 
γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει 
τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών την Πέμπτη 
28-02-2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Ν.Π. «Κέντρου 
Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» (Γρ. Μα- 
ρασλή 1,1ος όροφος Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή). 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνω¬ 
ρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται 
με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προ¬ 
μήθεια προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύεται με την 
προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επι¬ 
μελητήριο. 

Η προμήθεια τροφίμων προϋπολογίσθηκε στο συνολι¬ 
κό ποσό των 169.844,54 ευρώ(με ΦΠΑ). Η εγγύηση συμμε¬ 
τοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης εκάστου προσφερόμενου 
είδους τροφίμου, με ΦΠΑ. 

Το ποσό δαπάνης που αναλογεί στα είδη τροφίμων 
είναι: 


ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΥΗΣΗ 5% 

Είδη Παντοπωλείου 

39.060,37 

1.953,01 

Είδη Φρούτων 
και Λαχανικών 

27.806,14 

1.390,30 

Είδη Κρεοπωλείου 

49.406,99 

2.470,34 

Είδη Γαλακτοκομικών 

27.391,20 

1.369,56 

Είδη Αρτοποιείου 

19.210,00 

960,50 

Κατεψυγμένα λαχανικά 

2.082,59 

104,12 

Ελαιόλαδο 

4.887,25 

244,36 


Πληροφορίες και έντυπα της διακήρυξης του διαγω¬ 
νισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 
τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Μέριμνας και Αλλη¬ 
λεγγύης Δήμου Κομοτηνής» (Κτίριο Πολυλειτουργικό 
Δήμου Κομοτηνής 1ος όροφος, Γ ρ. Μαρασλή 1). 

Αρμόδιος υπάλληλος Μερέτη Μαρία Τηλέφωνο 
25310/23175, 25310/72414. 

Κομοτηνή, 6 Φεβρουάριου 2013 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. 352.3-61/13/249 

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου 
Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγείου 
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώ¬ 
νεται η μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού της υπ’ αριθμ. 12/2012 Διακήρυξης Υ.Ν.Α./Α.ΛΣ-ΕΛ. 
ΑΚΤ/Διεύθυνσης Προμηθειών για την προμήθεια «Εξι (06) 
παράκτιων περιπολικών σκαφών θαλάσσιας επιτήρησης 
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ», προϋπολογισμού #14.000.000,00 €# (απαλ¬ 
λάσσεται Φ.Π.Α) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τις 
18 Φεβρουάριου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, χω¬ 
ρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης σύμφωνα με 
την την αριθ. Φακ.: 352.3-6 0/13(244)/06-02-2013 απόφαση 
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

Πειραιάς, 6 Φεβρουάριου 2013 

Ο Διευθυντής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Αριθμ. 196 

Το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κο¬ 
μοτηνής διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης και βενζίνης αμό¬ 
λυβδης) για τις ανάγκες του Κέντρου Μέριμνας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής, με κριτήριο κατακύ¬ 
ρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών 
καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού 
107.541,55 € με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 28 Φεβρουάριου 
2013 και ώρα. 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) 
στα γραφεία του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Κομοτηνής στην οδό Γρ. Μαρασλή 1, ενώπιον 
αρμόδιας Επιτροπής. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% 
επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των 
5.377,07 ευρώ, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή 
Τ ραπέζης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία του Κέντρου Μέριμνας και Αλ¬ 
ληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής, οδός Γ ρ. Μαρασλή 1 και 
στα τηλέφωνα 2531023175 & 2531072414. 

Κομοτηνή, 6 Φεβρουάριου 2013 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 


( 11 ) 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο Δήμος Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής, προκηρύσσει δημό¬ 
σιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή ανα- 
δόχου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ», 
προϋπολογισμού 1.417.966,48€, συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Μαρτίου 2013, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών), στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σιθωνίας, 
στη Νικήτη Χαλκιδικής. 

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, η δημοπρασία δεν διεξα¬ 
χθεί την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενερ- 
γηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη 
της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί 
με τηλεομοιοτυπία, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη 
διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικα¬ 
σία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

• Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες 
εργασιών: 

α) Την κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋ¬ 
πολογισμό 423.957,19€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και 
απρόβλεπτα)και 

β) Την κατηγορία των Η/Μ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 
714.628,77€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα). 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Προϋπολογι¬ 
σμό, Τιμολόγιο Μελέτης, κ.λπ.) από την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας (Δημοτικό κατάστημα 
Δήμου Σιθωνίας, Ταχ. Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής), 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00π.μ.-15:00μ.μ., μέ¬ 
χρι και την Πέμπτη 28/02/2013. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Υπουργείο ΥΠΟ. 
ΜΕ.ΔΙ.) υπόδειγμα τύπου Β'. 

• Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

• Κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η προσφορά με την 
χαμηλότερη τιμή. 

• Εναλλακτικές προσφορές απαγορεύονται. 

• Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

• Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

(1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ. 
ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις επόμενες τάξεις για έργα 
κατηγορίας: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 



ΓΕΝΙΚΑ 

Με έδρα ή 
Δηλωμένο Νομό 
τη Χαλκιδική 

Η/Μ ΕΡΓΑ 

714.628,77 

Ιΐ, 2 η , 3 η 

Τ, 2ΐ, 3ι &4ι 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

423.957,19 

Ιΐ, 2ι 

Ιΐ, 2ι & 3ι 
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β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

(2) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 


στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

(3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

(4) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στις τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
Η/Μ & Υδραυλικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας) δεν προβλέπονται, σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα. 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙ- 
ΣΜΗΣΗ ΟΡΙΟΥ ΛΟΓΩ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Με έδρα ή 
Δηλωμένο 
Νομό τη 
Χαλκιδική 

Η/Μ ΕΡΓΑ 

714.628,77 

Καμία αναβάθμιση 

1 η , 2 η , 3 η 

1 η , 2 \ 3 η & 4 η 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

423.957,19 

Καμία αναβάθμιση 

1 η , 2 Π 

1 η , 2 ί & 3 η 


• Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημο¬ 
σίων Έργων. 

• Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 22.771,72 € και ισχύ 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών + 30 ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

• Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 
2012ΣΕ07580258) είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη , συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Συνοχής και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α' /24-8-93). 

• Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν.4072/12. 

• Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, που για όλες τις προσυμβατικές 
διαδικασίες είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας. 

Πληροφορίες σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία χορηγούνται καθημερινά από τις 08:00π.μ. - 15:00μ.μ. 
από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας (Αρμόδιος Υπάλληλος Αρίστος Γ. Παπαζαχαρίας, Τηλ. 
23753/50122, Ραχ: 23750/232444, Ε-πιαίΙ: άίπιθ35ίΙύοηΐ35@9ΐτΐ3ΐΙ.οοπι). 


Νικητη, 6 Φεβρουάριου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΤΖΙΟΣ 


( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Αριθμ. 782/05-02-2013 

Ο Δήμος Μυκόνου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση όλων των οχημάτων 
του Δήμου Μυκόνου και προμήθεια ανταλλακτικών και 
ελαστικών για το έτος 2013», με κριτήριο κατακύρωσης 
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονά¬ 


δες επί τοις εκατό (%) στο τιμολόγιο που θα προσκο¬ 
μιστεί από τους συμμετέχοντας. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της δαπάνης ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των 149.937,00 ευρώ συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του Φ.Π.Α. εκ των οποίων τα 84.747,00 ευρώ 
αφορούν την προμήθεια ανταλλακτικών -ελαστικών και 
τα 65.190,00 ευρώ την παροχή εργασίας συντήρησης 
και επισκευής και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
οικονομικού έτους 2013 και θα χρηματοδοτηθεί από 
ίδιους πόρους του Δήμου. 
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Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα: 

α) στην απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προ¬ 
μηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών 
β) στον Ν. 2286/1-1-1995(Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.95) «Προμήθειες 
Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
γ) στο Π.Δ. 394/96, «Κανονισμός Προμηθειών του Δη¬ 
μοσίου», (Φ.Ε.Κ. 266/Α/96) ή του οικείου Κανονισμού Προ¬ 
μηθειών φορέα κατά περίπτωση και μέχρι της εκδόσεως 
νέων βάσει του 2286/95, 

δ) στο Π.Δ. 370/1995 (Φ.Ε.Κ.199/Α/95) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς 
το κοινοτικό δίκαιο κ.λπ.», προκειμένου για προμήθειες 
αξίας 200.000 ΕΟϋ και άνω, 
ε) στις λοιπές διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται 
σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν. 2286/95, 
στ) στον Ν. 2328/95 (Φ.Ε.Κ.159/Α/95) όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με τους Ν. 2372/96 (Φ.ΕΚ.29/Α/96), 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 
138/96) και του Π.Δ. 82/96 Φ.Ε.Κ. 66/Α/96 
ζ) στο Π.Δ. 410/95 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
στο Ν. 3463/2006 όπως τροποποιημένες ισχύουν. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Μυκόνου την 28/02/2013 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής. Ως ώρα λήξεως των προσφορών ορίζεται η 
10:30 π.μ. 

Σε περίπτωση που αποβεί άγονος θα επαναληφθεί 
την 07/03/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής και στο ίδιο μέρος. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές, που είναι γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο 
ή επαγγελματική οργάνωση. 

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, θα δίδονται 
από το Γ ραφείο Κινήσεως Δήμου Μυκόνου, Δημήτριο 
Βαμβακούρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα 
τηλέφωνα 22890-23988 και 22890-26808. 

Μύκονος 5 Φεβρουάριου 2013 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ 

-♦- 

(13) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ) 

Αριθμ. 1760 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Μείζονος Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), προκηρύσσει ανοικτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση κατασκευής του υποέργου: 
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
Δ. ΒΟΛΟΥ» του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» προϋπολογισμού 
4.755.180,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

2. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: 
Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται: 
α) Πέντε (5) αντλιοστάσια μονοθάλαμα από σκυρόδεμα 

εντός των οποίων είναι εγκατεστημένες δύο αντλίες 
κατάλληλες για μεταφορά λυμάτων και φερτών λόγω 
της θέσης τους και σύστημα απόσμησης με φίλτρο 
ενεργού άνθρακα. 


β) Αγωγοί ΡνΟ σειράς 41 για τα πρωτεύοντα και δευ- 
τερεύοντα δίκτυα βαρύτητας οι οποίοι θα μεταφέρουν 
το λύμα στα επί μέρους αντλιοστάσια. 

Θα χρησιμοποιηθούν οι εξής διατομές: 

ΩΝ 200πίππ - 13.970 μέτρα 

ΩΝ 250ιτιηη - 500 μέτρα 

γ) Αγωγοί πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς, πίεσης 10 
είπη με τους οποίους αφενός μεν θα συνδέονται μεταξύ 
τους τα αντλιοστάσια και αφετέρου θα καταθλίβεται 
τελικώς το λύμα στο εγκαταστημένο δίκτυο του Δήμου 
Βόλου. 

Θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω διατομές: 

ΩΝ 140πίππ - 1.515 μέτρα 

ΩΝ 315ιτιηη - 2.220 μέτρα 

δ) Σε όλο το μήκος του αγωγού βαρύτητας θα κατα- 
σκευασθούν 392 φρεάτια ελέγχου εσωτερικής διαμέ¬ 
τρου 1,20 μέτρα. 

3. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό €3.827.745,76 (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
σε €3.827.745,76 (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση). 

Η παραλαβή του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς θα 
γίνεται από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο οδός 
Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 38221 μέχρι τις 04-04-2013. Πληρο¬ 
φορίες στο τηλέφωνο 2421075103, ΡΑΧ επικοινωνίας 
2421075135, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Χρ. 
Φαφούτης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και 
την 04-04-2013. 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότε¬ 
ρο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υπο¬ 
βολή της αίτησης χορήγησης. Τα τεύχη δημοπράτησης 
θα αναρτηθούν στη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (ιλλλλλλ 
άογείΓπν.ρΐ') από όπου θα μπορούν να τα κατεβάζουν οι 
ενδιαφερόμενοι. Αν ο κάποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί 
να αποκτήσει το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς 
θα πρέπει να συμπληρώσει την Αίτηση Α, (που χορηγεί¬ 
ται από το Τμήμα Μελετών - Κατασκευών 1ος όροφος, 
γραφείο 7) και να την καταθέσει στο πρωτόκολλο της 
ΔΕΥΑΜΒ. Σε περίπτωση που το έντυπο της Οικονομικής 
Προσφοράς ζητηθεί μέσω ιδιωτικής εταιρίας μεταφοράς 
αλληλογραφίας, θα πρέπει να κατατεθεί από αυτή στο 
πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ η Αίτηση Β - Εξουσιοδότηση, 
(που χορηγείται από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας), 
υπογεγραμμένη από την ενδιαφερόμενη εργοληπτική 
επιχείρηση. Τ ο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς είναι 
αριθμημένο και χορηγείται αποκλειστικά από τη ΔΕΥΑΜΒ 
και αφορά στον ενδιαφερόμενο, στου οποίου το όνομα 
έχει κατατεθεί η αίτηση και είναι όρος συμμετοχής στο 
διαγωνισμό. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09-04-2013 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (χρόνος λήψης υποβολής 
προσφορών). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του 
Ν. 3669/2008. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη 
τιμή. 

5. Στον διαγωνισμό μπορούν να μετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στις τάξεις: 4η 
ή 5η για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
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ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη 3η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρ¬ 
θρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ¬ 
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 


εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

6. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστό δύο 
επί τοις εκατόν (2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του 
έργου, ορίζεται στο ποσό των €76.554,92 που θα πα¬ 
ρέχεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 
του Ν. 3669/08 με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 
ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας 
(και των επαναληπτικών αυτής). Η εγγυητική επιστολή 
θα απευθύνεται προς τη ΔΕΥΑΜΒ και σε περίπτωση 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

7. Χρόνος εκτέλεσης του έργου: δέκα οκτώ (18) μήνες. 

8. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνο¬ 
χής, Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007- 
2013» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) Άξονας Προτεραιότητας 2 «ΠΡΟΣ¬ 
ΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» - Θεματική 
Προτεραιότητα: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ)» (αριθ¬ 
μό εγγραφής 2011ΣΕ07580176, ΜΙ3 340183, η υπ’ αριθμ. 
173055/31-10-2011 απόφαση ένταξης), από Εθνικούς πό¬ 
ρους και από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ. Υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-08-93) και της 
κράτησης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημο¬ 
σίων Συμβάσεων του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 4013/2011 
(ΦΕΚ Α'204/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρ¬ 
θρο 38 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012). Η μη 
επιλέξιμη δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από 
ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ. Προβλέπεται η δυνατότητα 
χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ. 

10. Περίληψη στάλθηκε στην Ε.Ε. στις 01-02-2013. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον 
τελευταίο μειοδότη. 

Βόλος, 6 Φεβρουάριου 2013 

Ο Πρόεδρός 
ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ 
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